LA/ADA * GL 


LAM DA (Olivieri e Glisenti). — Mod. « Lamda GL 

m. 500-1500 kHz. - 


4Mn. 



M e R 104 M ». - Produzione 1940-1941. 
ia frequenza: 475 kHz. 









